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GENER ALITES 


l.Ol Le r^cepteur A.M.E. type 7G-1680 'lA e . =Ti2pGrh6t4- 

rodyne S dovjcle Ghangement de fr^querj'.*i. Q .vrant sann ql iiin 
^ trou la garame de 40 1»75 Me. (7,5 ^10 •r.'^tres) . II a <5te 

sp^cialertient etiiidi^ pour assurer en tout-? seovri*e, un cre- 
fic difficile dans des conditions d1-".it?" lOii tres ev^es. 


1.02 Le r^cepteur A.M.E. type 70-1680 ?ilA, est en' 

constrult pour pouvoir fonctionner daris les jjndi ne e;- 
tr^mes de temp^r!='ture et d'humid: t^. 


1.03 Ees transformateurs d’alimentation et de sortie, les 

seifs de filtrage, les condensateurs de filtrage et de d^- 
couplage aont en bottlers Stanches. 

Les transformateurs de frequence 1nterm^diaire sont 
months sur culot octal et faeilement amovibles. 

Les commutateurs de changement de gamme et de select! 
vite moyenne frequence aont montes sur plexiglas. 

Le c^blage est realise en fil nu. 


1.04 L'utilisation de deux valeurs successlvea de moyenne 

frequence (1.600 Kc et 80 Kc) cermet d'obtenir P la fois 
une protection-image parfaite ^60 decibels & 24 megacycles'', 
et une protection-brouilleurs exceptionnelle (60 decibels 
pour un ecart de ^ 3 k:locycles'l . 

II en reaulte qu'une emission genante (Image ou Brouil- 
leur)couvrant completement le signal h recevoir sur un re- 
cepteur A un aeul changement de frequence, ne gene abaolu- 
ment pas sur un recepteur a douhle changement de frequence. 


1.05 Pour tirer partie de cette remnrquable seiectivite, le 

recepteur doit avoir une atabilite parfaite et un bruit de 
fond negligeable. 

De plus, le demul ti plicateur de comniande des condensa- 
teura variables d'accord doit perinettre une precision extre¬ 
me de rfeglage (l/iOC. OOOemel et de reperage (l/lO.OOOeme') . 
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1.06 


1.07 


II faut que lea blindages entre lea diff^renta circuits 
soient auffiaamment efficaces pour que lea couplagea paraai- 
tes ne viennent pas rendre llluaolrea la stability, la se¬ 
lectivity, et la sensibility. 


Le rycepteur 7G-1680 IVIA repond ft cea conditions et per- 
raet d'assurer une reception confortable de correapondanta 
lointaina ou fortement brouiliea dont I'ecoute aerait pra- 
tiquement impossible avec dea recepteurs ft simple change- 
ment de frequence. 



CARACTER1STIQUES TRCHNIQUER 


2.01 3AMMB gom^RTS. 

La gaioe couverte a'^tend, aans aucun trou, da 40 mega¬ 
cycles ?i 1,75 megacycles (7,5 A 170 metres'), en 7 soua- 
gamraes poaabdant un recouvrement depassant 5 


Repartition dea soua-gammes. 


Sous-garames 

1 

40 

a 

23 Mg. 

2 

24 


13,7 Me. 

11 

3 

14,5 

A 

8,3 Me. 

11 

4 

8,8 

ft 

5,1 Me. 

11 

5 

5,5 

ft 

3,4 Me. 

H 

6 

3,7 

ft 

2,2 Me. 

H 

7 

2,7 

ft 

1,75 Me. 


2.02 QNDES ElECUES. 

A1 Teiegraphle en ondes entretenues purea. 

A2 Teiegraphie en ondes entretenues moduiees. 
A3 Teiephonle commerciale. 


2.03 SELECTIVITE HADTE FREQUENCE . 

L’utilisation de deux etages amplificateura haute fre¬ 
quence acGordes avant le changement de frequence, permet 
d’obtenir outre un gain important d'amplification, une se- 
lectivite telle que I'onde Image est affaiblie par rapport 
I'onde d'accord d'au moins : 


45 

decibels 

ft 

40 

Mg. 

70 

decibels 

ft 

20 

Me. 

80 

decibels 

entre 

10 

et 1,75 Me. 


2.04 SELECTIVITE MCYENNE PREgUENCE. 

L'amplifi cateur moyenne frequence possfede 4 positions 
de seiectivlte pour leaquelles le tableau ci-apres indique 
la largeur des oandes passantes. 
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Position du C(v*nutAteur 

Largeur minimun 
de la bande pour 
une at t^nuation 
de 6 db. 

Largeur maxinun de 
la bande pour 
une attenuation 
de 60 db. 

Bande large iO 

8 Kc. 

30 Kc. 

Bande moyenne 3 

a Kc. 

14 Kc. 

Bande ^troite 0,8 

0,5 

6 Kc. 

Bande quartz 

Opi 

4 Kc. 


Lea quatre courbea moyenne frequence aont aym^triques 
par rapport & 1'axe figurant la njoyenne frequence cholsie, 
la dlssym^trle ne d^paaaant jaraaia 10 ^ de la largeur de 
bande. 


2.05 3EMSIDILITE . 

La aenaibillt^ du r^cepteur est telle, qu'il eat pos¬ 
sible d'obtenir une puiaaance de sortie de 50 milliwatts 
avec un signal d’entree inf^rieur ft 1 microvolt; le signal 
en ondes entretenues pures etant appliqu^ ft 1'entree du r4- 
cepterr par 1'interm4diaire de 1'antenne fictive standard. 

Sn ondea entretenues pures, et dana toute I'^tendue de 
la gamme du recepteur, on obtlent toujours un rapport. 

Signal + Bruit de Pond 

Bruit de Pond ~ 

avec un signal d'entree inf^rieur ft 0,6 microvoJt, en ent¬ 
rant en adlectivite ^troite. 


En ondea entretenues modulees ft 400 p^riodea aux taux 
de 30 7 ^, on obtient toujours un rapport. 


Signal + Bruit de Fond 
Bruit de Fond 


= 26 db 


avec un signal d'entree inf^rieur ft 8 microvolts en operant 
en selectivity moyenne. 


2.06 3TABILITE . 

La derive de i 'oscillatetjr local de changement de fr^- 
quence en fonction du temps, est inf^rieure ft l/5.000eme de 
la frequence, les mesures etant faites, respectivement 1 et 
2 heures apres la miae en service du rycepteur. 
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La derive par variation des tensions d'aljmentation 
(+^ 10 est inferieure P l/5-OOOemG de la frequence. 

Le cadran de lecture du aysteme d 'accord est gradu^ en 
Mo. avec une precision de i/250^me. 


2.07 kmiFpLBim . 

L'efficacite du V.C.A., dont le seuil d'action est re- 
glable, est telle que, pour un signal sup^rieur 4 micro¬ 
volts, une variation du signal d'entree de 60 decibels se 
traduit, A la sortie, par une variation inferieure h 6 de¬ 
cibels. 

La constants du temps de la desensibilisation est 
10 fois plus petite que celle de la resensibilisation, qui 
peut prendre les valeurs de l/20, l/lO, l/2; 2 secondes. 
Pour 1'utilisation en tel^phonie, la constante de temps de 
la desensibilisation est 4gale h celle de la resenaibillsa- 
tion. 

2.08 RACOQRDEf,ffiHT DU CIRCUIT D'ENTREE . 

Le rdcepteur 7G-1680 M est pourvu de 2 entrees sym^- 
trlques, I'une pour le raccordement P un a^rien d'une impe¬ 
dance de 600 ohms environ, 1'autre pour 1'utilisation d'un 
aerien de 70 ohms environ. Dans les 2 cas, une dea bornea 
d'entrde peut etre r^unie a la .uasse pour 1'utilisation en 
dissymetrique. 


2.09 HSTERODYKfE DE BATTEMEIvT . 

La note de reception peut varier d'une maniere continue 
de - 2.500 ft + 2.500 cycles, de part et d'autre du battement 
zero. 


2.10 SORTIE. 

A sorties distinctea sont prevues : 

Deux pour casques d'une impedance de 15-000 ohms 

Une pour haut-parleur exterieur 3 ohms 

Une pour une ligne d'une impedance de 600 ohms 

Sur la sortie 600 ohms, le recepteur peut ddbiter une 
puissance de 1 watt avec, une distoraion inferieure ft 5 
entre 200 et 5-000 periodea. 


“ P - 


Un haut-parleur h aimant perrcanent contenu dans 1'ap- 
pareil permet le controls. II eat mis hora-circuit par 
1 'utilisation des trois premiers jacks. 

2.11 LIMITEUR . 

7n limiteur de parasites est intercal^ dans les Stages 
d'amplification basae frequence; le seull d'action de ce 
limiteur est reglable. 


2.12 ALII^^ENTATEOa. 

Le r^cepteur est pr^vu pour le raccordement direct au 
secteur d'alimentation 50 p^riodes, dont la tension est 
comprise entre 90 et 250 volts. 

La consommation sous 115 volts est de 1 ampere environ. 

Le r^cepteur peut ^golement ^tre alimente par batte¬ 
ries d'accuraulateurs au moyen d'un cordon special fourni 
sur demands. Les sources n^cessaires sont i 

6 volts 5 amperes 

250 volts 110 miiliamperes 


2.13 LAjffES. 

L'4quipGment du r^cepteur 70—1680 ?«!A comports les lam— 
pes suivantes ; 

1 ou bAM6 
4 6BA6 

3 6AU6 

2 63E6 
2 6AL5 

4 Lampes 6,3 V 
1 Lampe 6,3 V 


2.14 ENOQ^BREMENT ET PQIDS. 

Le r4oepteur se pr4sente sous la forme d'un coffret 
raetallique dont les dimensions sont : 

Hauteur 400 m/m 

Longueur 800 m/m 

Profondeur 500 m/m 

Folds 65 kg. 
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1 6AT6 
1 6AQ5 
1 6AP7 

1 0B2 

2 5Y3 CB 

- 0,1 Ampere vis 
0,3 A - a vis 


DESCRIPTION 


3.01 


3.02 


3.03 


3.04 


Ee r^cepteur, type 70-1680 MA ae presente aoua la for¬ 
me d'un coffret m^tallique dont la face avant, en aluminium 
de forte ^paisseur, comporte tous les organes de rfeglage et 
de GontrS^e . 

L'ensemble du r^cepteur est mont^ aur un cii^ssis solj- 
daire de la face avant coulissant sur deux gliasierea. 


Toute la partie haute frequence est mont^e dans un 
chassis en aluminium fondu de forte ^paisseur qui assure, 
outre un blindage ^lectrique parfait entre ^l^ments, une 
grande rigidity m^canique des circuits. Ce chassis comporte 
deux ^l^ments jsol^s; 1'un contenant les circuits d'antenne, 
et 1'autre les circuits oscjllateurs et m^langeurs. Oomme 
consequence, 11 a ete possible d'obtenir, sans risque d'ac- 
crochage, une trea grande amplification du signal avant 
changement de frequence, et de dimlnuer au maxinn^m le souf¬ 
fle de 1'arnplificateur de frequence intermediaire. 

De plus, la rigidlte mecanique des circuits haute fre¬ 
quence ainsi obtenue, procure une tres grande stabilite du 
recepteur, ce qui est absolument indispensable pour permet- 
tre 1'utilisation de aeiectivite pousses en M.F. 


Tous les transformateurs de frequences intermediaires 
ainsi quc 1'oscillateur de battement "BFO" sent montea sur 
culot octal et facilement amovibles. 

Toute la realisation mecanique du recepteur et en par- 
ticulier celle des commutateurs de soua-gammes et des seiec- 
tivites a ete specialement soignee en vue de permettre un 
service intensif exempt de toute defaillance. 


AMPLIFICATION H.F. (PL. 540) 

La partie amplificatrice haute frequence du recepteur 
comporte 2 etages accordes, equipes de penthodes ?i pente 
variable PM07 cu bAM6 (1^ et 6BA6 (2). 

Le premier blindage contient les bobinages Lll, L21, 
L31, L41, L51, L61, L71, constituant, avec le variable CVl 
le circuit oscillant d'entree qui commande la lampe ampli- 
ficatrice rM07 ou 6AM6 (1) 
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Afin de permettre, sur toute la gamme, un "alignement” 
rigoui'eux par rapport aux autrea circiilts HF, chaque bobina- 
gG Gst poiJrvu d'un noyau magn^tiquG rGglable par via micro- 
m^trlquG at d'un trimmer ?' di^lectrique air (GAll, GA21, 
CA31, CA41, CA51, CA61, CA71). De plua, ie condenaateur va¬ 
riable de faible valeur "appoint d'antenne" donne la poaai- 
bilit4 de compenaer 1g dereglage apport^ par 1'utilisation 
d'un a^rien dont lea caracteriatlquea aerajent aaaez nette- 
ment dlffdrentes de celles de 1'antenne fictive atandard i)iil 
a aervi & I'alignemGnt du r^cepteur. 

Lea circuita L12, L22, L32, L42, L52, L62, L72, CV2 et 
Ll3, L?3, L35,L43, L53, L73; CV3 conatruita d'une fa^on 
identique, conatituent lea C.O. dea premier et deuxieme eta 
gea d'amplification H.F. qui commandent reapectivement les 
lampes 6BA6 (2) et 6BE6 (3’^. 

L'amplification des 2 larapes H.F. peut @tre rdglde dans 
de tr^a largea proportions de deux mani^rea diatinctes : 

1®- En faiaant varier le potentiel de leura cathodes 
par la manoeuvre du potentiom^tre FI, dans le caa de r^glage 
manuel du gain. 

2®- Par la variation du potential dea grilles de com- 
mande dans le caa de fonctionnement en V.C.A. 


3.05 -^REyT'OF. ^HANGEAIENT DE FREQUEMCE (PL. 539 ) 

Le premier changement de frequence eat op^r4 par la 
lampe 6BE6 (3'1 ’om: la troisifeme grille eat attaquee par 
1'amplificateur II.F, et la premiere grille par 1'oseillateur 
local ^quip^ d’une lampe 6AU6 (4^ connectee en triode en 
utiliaant le montage "EGO". 

Toutes lea precautions ont ete priaea pour que la fre¬ 
quence d'oscillation de cette lampe aoit auaai atable que 
poaaible; en particulier, les bobinagea correspondants aont 
montea, d'une fagon trea rigide, dans un blindage dpais en 
aluminium fondu. Le condensateur ajustable GAl, place en 
parall^le de la grille de la lampe oacillatrice 6AU6 (4\ 
donne la possibillte de rattraper lea legers ecarta d'eta- 
lonnage qui peuvent se produire au moment de I'echange de 
cette lampe. 

La frequence d'oscillation de 1'oacil1ateur local eat, 
^.ar I'emploi de "paddings" approprila, maintenue auperieure 
de 1.600 Kc n la frequence d'accord des etagea H.F. 
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3.06 


PREMIER AMi^LIFIGATEUR SE.F. (PL. c,39> 


Le premier emplif1cateur de frequence interra^diaire 
egt accord^ aur 1.600 Fc., il comporte 2 transformateurs 
T1 3 MP 1.600 A - T2 a MP 1600 B, et 1 lampe ft pente varia¬ 
ble 613A6 (5^. Lea tranaformateurs sont montes sur culot oc¬ 
tal et sont facilement amovibles. 


3.07 DEUXIEIvlE GIIA’JG-EIiilEKT DE FREQDENOS . (PL. 535 ') 

Le deuxieme chan^ement de frequence eat OD^r^ p^r x 9 
lampe 6BE6 (T') . 

La troisieme grille de cette lampe est attaqu4e par 
1'amplificatenr 1600 kilocycles et la premiere grille par 
1'oscillateur de 2feme changeraent de frequence. 

Get oscillateur pilots par quartz sur 1680 Kc est 
^quip4 de La lampe 6AU6 (6) mont^e en xriode. 

I*e blindage de cetbe oscillatrice est particuli^reraent 
soign4 de fagon ft r^duire le rayonnement de ses harmoniques 
sur lea circuits H.F. ft moins de 1 microvolt. 


3.08 DEDXIEIVJS AMPLI PICATEUR M.F. (PL. 539’. 

Le deuxieme amplificateur de frequence intermediaire 
eat accord^ sur 80 Kc; il comporte deux tranaformeteurs 
T3 60 G et T4 MP 80 L, et une lampe ft pente variable 
6 BA6 (8'5. Les tranaformateura sont months sur culot octal 
et facilement amoviblea. 

Dans lea positions "0,8” et "Quartz", seul le couplage 
entre les enroulements primaires et secondaires est utilise. 

Dans la position "10" du commutateur de selectivity, 
le couplage des tranaformateura eat augments par 1’intro¬ 
duction de la totality de la bobine de couplage auppiymen- 
taire. 

Dans la position "3", une fraction seulement de cette 
bobine est mise en service. 

Lee caractyristiques de cea enroulements sent tellee 
que 1'augmentation de self due ft 1'introduction de la bobine 
de couplage com-'ense toujoura exactement la diminution de 
self due au couplage suppiymentaire obtenu. 
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Lea co-urbes des diff^rentes s^lectivit^s restent ainai 
parfaitement centrdes sar 80 kilocycles. 

Lana la position "Quartz", un filtre quartz eat in- 
tercale entre le transformateur T3 et la lampe 6DA6 (8) . 

Lea trar-formateura parfaitement blind^ permettent 
d'utlliaer au maximum la surtenaion 4levde des circuita, 
procurant un gain Important et une s<^lGctivitd poussde. 

Comme pour 1'amplificateur H.P. , le gain Ivl.F. oeut ^tre 
control^ d'une faqon manuelle par variation '!u potentiel de 
cathode de la lampe 6QA6 (5), moyen du potentiom-.ire P2 
ou d'une fagon automatique, par modification hi potentiel - 
des grilles de com^rande des lampes 6£A6 (5) et 6BA6 (8> , 
controlees par lea circuita de VGA. 


5.09 QSGILLATRICE M.F. {lL. ^3^, 

La reception des ondes entretenues purea eat rendue 
possible par le battement avec la moyenne frequence d'une 
frequence auxiliaire fournie par 1’oscillatrice 6AU6 (12’i, 
et le bobinage "T6 3P0.F". le bobinage est mont^ sur culot 
octal et facilement amovible. 

Lea circuita d’entretien d'oscillation sont connectds 
entre grille ot grille ^cran en utillaant le montage 
"Hartley". La frequence peut etr*’: r^glde au mo^en du conden- 
aateur variable CV5 entre 77,5 et 82,5 Kc. 

;jg couplage de 1'oacillateur avec 1'amplificateur M.P. 
est assur^ par la plaque de la lampe 6AU6 (12’^. Oe mode de 
couplage permet d’obtenir une bonne inddpendance de la fre¬ 
quence de 1'oscillateur de battement par rapport ft celle de 
1'amplificateur M? 80 Ec. 

La frequence de battement peut, au gre de 1'operateur, 
etre ndgiee entre 0 et 2.500 periodes de part et d’autre du 
zero . 


3.10 LETEGTIQM ET AlifiPLl “‘IQATIQN B.F. (PL. 539^ 

La detection des signaux est assuree par 1'element 
diode de la lampe 6ATf! (9^, 1'element triode de cette 
meme lampe eat utilise comme premiere amplificatri jg B.P. 

La penthode 6AQ5 (11) eat la lampe de sortie de 1'am¬ 
plificateur B.F. Elle peut fournir une puissance de sortie 
de 1 v/att avec une diatorsion inferieure ft 5 /«. 
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Pour la aortle, 4 jacks du type P.T.T. sent pr^vus, 
deux (Jl et pour I’eooute au casque, un (J3'' pour le 

raccordement du r^cepteur ? une ligne sym^trique de 600 ohms 
et un (J4'i pour le branchement d'un H.P. de 3 ohms. 

Une resistance de charge Rb7 eat automat!quement miae 
en service lorsque le jack ligne n'eat pas utilise, de faqon 
h ce que la miae en service de la ligne ne modifie pas sen- 
siblement le niveau B.F. 


3.11 ANTIPAII3KG . (PL 539 ^) 

La lampe 6 BA 6 (13) est utilis 6 een amplificatrice M.P. 
de VGA, un dea elements de la double diode 6 AL:- (14'^ aert 
fi la detection des signaux. L'autre element est mis en ae¬ 
rie dans la commande de Y.G.A. de faqon rendre independants 
lea circuits de desenaibilisation et de resensibilisation. 
Les Gonstantes de temps de ces circuits peuvent etre modi- 
fidea par le commutateur (013 j 14) qui change la valeur des 
capacites des circuits. 

Le potentiometre P5, en modifiant le potentiel de ca¬ 
thode de la 6AL5 (14"' de detection permet de regler le aeuil 
d'action du V.G.A. 

L'utilisation de circuits d'amplification et de detec¬ 
tion nettement separes de ceux destines I'ecoute rend le 
fonctionnement du V.G.A. compietement Independant de 1'os- 
cillatrice de battement M.P., il eat de ce fait, possible 
de I'utiliser ausai bien pour la reception dea ondea entre- 
tenuea moduiees que pour celle des ondea entretenues pares. 


3.]2 LIMITSUR B.F. (PL. 539 ^ 

L'amplificateur B.F. est pourvu d'un limiteur conati- 
tue par la double diode 6 AL 5 (lOi qui agit par ecrltage dea 
signaux BF de forte amplitude. 

Le aeuil d'action est rendu reglable par la variation 
du potentiel de cathode de cette lampe commande par le po- 
tentiomfetre P4- 


e 


3.13 CQNTROLE (PL. 539^ 

Un microamperemetre, place aur la droite de I'appareil 
associe ^ un commutateur 5 3 poaltiona et ?> un redreaaeur 
oxymetal, permet d'effectuer lea mesurea suivantes : 
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1°- MeauTe de la tension de chauffage dea lampea ampli 
ficatricea. 

2°- Mesure de la tension de la source H.T. aaaurant 
1'alimentation anodique dea lampea. 

3°- Mesure de la valeur du conrant d^tecte. 

Le secteur rouge inscrit aur le cadran du microampfere- 
mfetre indique La plage dana laquelle peuvent varier les 
tensions dea sources d'alimentation sans que le fonctionne- 
ment du r^cepteur en aoit affect^. 


3.14 AOJORD DES GIRCiUITS H.?. 

L'accord de tons les circuits haute frequence eat aaau- 
r4 par une aeule commande pourvue d'un d^multiplicateur de 
trfes haute pr^ciaion. 

Oe d^multiplicateur eat entierement mont^ aur roule- 
ments * bjIlea et permet un r^glage extremement precis. 

II comporte un grand cadran gradue directement en fre¬ 
quences. 

L'etalonnage eat fait individuellement pour chaque r^- 
cepteur; ce qui permet une precision beaucoup plus grande 
que celle donne© par un cadran imprime. 

Un tambour gradue en cent divisions, faisant cinquante 
tours pour la course total© des condenaateurs d'accord per- 
raet de reperer une station avec une precision de l/lO.OOCeme. 

Les differents jeux entre le bouton de commande et le 
condensateur variable aont extrlmement redults. II eat ainsi 
facile de r^gler 5 quelquea periodes pr^s la note de batte- 
ment d'une station aur 30 Mo. 


3.15 REGLAGE DE L'AMPLIPICATIQ^J. 

Lea circuita des trois amplifications sucoeasives HP., 
l^re :a.P. et B.P., possedenl chacun un rfeglage de gain aepa- 
re, ce qui permet d'obtenir une variation de gain tr^s im¬ 
portant© tout en faisant travailler chaque circuit dans lea 
meilleures conditions. 

En particulier, Lorsqu'on desire recevoir une Emission 
de faible puissance, et qu'il n'j a pas de brouilleur sur 
un reglage voiain, il faut toujours utiliser le maximum pos¬ 
sible d'amplification H.P. qui correspond au bruit de fond 
minimum. 
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Par centre, lorsqu’un brouilleur tr^a puissant se trou- 
ve dans le voisinage de 1'Emission regue, il peirt etre nd- 
ceasaire de r^duire 1'amplification H.F. pour ^viter la sa¬ 
turation de la changeuse de frequence par le signal brouil- 
leur, ce qui b^cherait lea signaux de la station de faible 
puissance. Pour compenser la diminution de 1'amplification 
H-F. 11 faut nature] ]ement augmenter 1'amplification L!.F. 

Le gain de 1'amplificateur 60 Kc. n'est pas r^glable 
manuellenient pour rendre impossible la saturation de la 
deuxifeme changeuse par un signal fort, ce qui rendrait illu- 
soire la selectivity de la chaine M.P. 80 Kc. 

DANS TOUS LES GAS, POUR OBTENIR UNE RECEPTION CORRECTE, 
LA VAItEUR DU OOURANT DETEGTE DOIT RESTER INPERIEURE A 20 
MICROAJIPERES. 


3.16 ALI^^EimTlQN . (PL. 53C) 

L'alimentation est contenue dans le meme coffret mals 
Gst thermiquement isoiee du recepteur pour supprimer la 
derive due 1' echauffement. Elle peut Stre raccordee A 

tous les secteurs alternatifs 50 periodes dont la tension 
est comprise entre 90 et 250 volts et comporte un redres- 
seur equipe de valves A vide pouasd 5Y3 (l7^, 5^3 (18) des¬ 
tine A fournir la tension anodique des lampes amplificatri¬ 
ces . 


Le chauffage des filaments est assure directement en 
alternatif, sous la tension : 6,3 volts- 

Le transformateur d'alimentation possfede diverses pri¬ 
ses, variables au moyen d'un fusible, pour permettre le 
changement de la tension d'alimentation- Les enroulements 
H.T. du transformateur sont protegda par une lampe fusible 
6 V- 0,3 Amp. 

Afin de permettre I'dcoute au casaue sans fatigue pour 
1'opdrateur, les differenta filtrages eliminent toute com- 
poaante alternative; de plus, les transformateurs self de 
filtrage, etc... ont dtd trfes largement calculds pour per¬ 
mettre un service continu sans dchauffement appreciable. 

Ils sont tous montes dans des bottlers etanches avec 
sortie perlea de verre ou edramique aoudde- 

Une lampe rdgulatrice 032 (16) assure la stability de 
la tension plaque des oscillatricea. 


- 13 - 


Afin d’^viter la condenaation de vapeur d'eau a l*int4- 
■rieur du r^cepteur, un ayat^me de resistances chauffantes 
est automatiquement mis en service ^ 1'arret du reoepteur. 
Ces resistances chauffantes peuvent etre miaes hors-circuit 
en plagant Le fusible ?2 dans la position "Arret". 
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INSTATLATlOi 


4.01 


4.02 


4-03 


II eot pr^f^rable pour la co!nr.iodit^ de 1 'op^rateur, de 
placer le r^cepteur aur une table-bureau d 'aasez grarides di¬ 
mensions avee un nombre de tdroirs suffisants pour enfermer 
tous les accesaoires indispensables (papier, crayons, etc..O 
de faQon ?i laisser disponible la plus grande partie de la 
table. 

Le r^cepteur sera ensuite raccorde au cordon d'alimen¬ 
tation au moyen de la fiche blind^e qu'il est n^cesaaire de 
bien verrouiller en l.ournant la bague de blocage de gauche 
ft droitc. 


Avant de raccorder le cordon d'alimentat'on au secteur 
11 y a lieu de s'assurer que les fuaibles du transformateur 
d'alimentation ’'''I et de resistances chauffantee !''2 se trou- 
vent bien places sur les prises correspondant k la tension 
du secteur d'alimentation. 

Le recepteur 7G~l680 MA fonctionne normalement aur an- 
fcenne apdrlodique dissyin^trique de dimensions noyennes; il 
est avantageux d'utiliser une antenne aussj haute que pos¬ 
sible dont la longueur est comprise entre 6 et 10 metres. 

•>ne bonne prise de terre est recomuiandab I e. 

Sur Les gammea 1, 2 et 3 1'utilisation d'une antenne 
"Beam" orient2e am^liore consid^rablement lea receptions 
d1fficiles. 


Quatre bornes universelles permettent le branchement 
des adriens. Vues par I’arrifere, cea tomes sont brancher, 
suivant le cas, comme suit : 

1®- Antenne unlfilaire en baa gauche, s'il s'agit d'une 
petite antenne, en haut gauche s'il s'agit d'une an- 
tenne longue- Bans lea 2 cas les bornes de droite doi- 
vent etre reliees I'une 1'autre, et A la terre. 

2®- Doublet ou feeder svmetriaue o ohms : entre les 2 bor- 
nea sup^rieures. 

3®- ypr^der 75 A 123 ohms coaxlsl : entre les 2 bornes 9up4- 
ri eures, lea 2 bornes de droite 4tant r4unies ^ la game 
du cfible- 
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4°“ LoLjature ou feeder avm^triaue 500 ^ £00 ohms : entre la 
borne inf^rleure gauche et la borne aup^rieure droite. 
La borne inf^rieure droite do’t etre relive ?i la terre. 


mSE EM SERVICE ET UTILISATION DU EEGEPTSUR 


4-04 TEIiEPHONIE QU TELEGRAPHIE MODULES. 

Aprfes avoir plac^ 1 'interrupteur de miae en niarche du 
r^cepteur sur la position ’’Marche" verifier au zno^^en de 
1'appareil de meaure -pie lea diveraes sources d’alimenta- 
tion ont bien dec valours convenables et placer ensuite 
le commntateur de cet appareil dans la position "detection", 
position dans laquelle il devra normalement rester pendant 
le fonctionnement du recepteur. 

Mettre I'inverceur "Al A2" dans la position "A2’' puls 
placer le commutateur de " lammes d’ondes" dans la position 
correspondanc ?i la frequence & recevoir, et le commutateur 
de "selectivity", cans la position 3 qui correspond la 

bande passante moyenne. 

« 

Apr'rS avoir plac^ le commutateur de V.C.A. dans la po¬ 
sition "U-C." (hors-circuit), mettre les controles des gains 
H.E. ct Q.P. au maximuc, le gain M.P. au milieu de sa cour¬ 
se. On rechercheT'a ensuite la station dysirye par la simple 
manoeuvre du bouton comiandant le bloc d‘accord des ytages 
haute I'ryquencG, en tenant compte de I’ytalonnage du cadran 
qui est fait en mygacycle. Le r^glage optimum sera obtenu 
au moment ou le trifle cathodique placy r igauche du rycep- 
teur accuse la fermeture la plus importante, le rfeglage op¬ 
timum correspond ygalement au maximum de dyviation du mi- 
croampferemetre de dytection. II est indispensable de noter 
que le courant dytecty ne doit pas dypasser 20 microampyres, 
un courant plus important se traduirait par une saturation 
de 1’amplificateur et une distorsion importante du si¬ 

gnal regu. On agira done sur lea gains H.?. et M.P. en diml- 
nuant la sensibilite du rycepteur, d'abord par le "gain M.P." 
puls par le "gain HI*’", si la chose est nycessaire. 

La puissance de ryception sera ensuite amenye la va- 
leur dysirye oar les manoeuvres combinyes des gains H.P. et 

B.P. 


Au caa oil une autre station d’une longueur d’onde voi- 
sine de celle regue broulllerait la ryception, passer sur 
une position de syiectivity plus ytrolte, et parfalre le r6- 
glage, du bloc d’accord. 
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Si les crachements produits par des parasites violents 
genent la reception, il est recomrnand^ de mettre en service 
le limiteur B.P. en tournant le bouton de Gommande corres- 
pondant de gauche ^ droite; le palier d'4cr^tement sera en- 
suite r^gl^ par la manoeuvre de ce aseae bouton. 

Pour utiliser le volume-contr^le automatique en t^l4- 
uhonie mettre le bouton de commande V.C.A. dans la position 
^*T4l4ph*’ et placer les gains M.P. et H.P. au maximum; le 
niveau B.P. sera ensuite regl^ ‘ la valeur d^sirde par ]a 
seule manoeuvre du gain B.P. 

Pour la reception de telegraph!e ?i manipulation auto¬ 
matique placer le bouton de commande ''V.C.A." sur l/20 ou 
l/lO. Pour lea manipulations manuelles utiliser les cons- 
tantes de temps 0,5 ou 2 secondes. Le seuil d’action du 
V.C.A. peut ^tre par le potentiomfetre "Seuil V.C.A. ". 


4.05 TELEGRAPHIE EM QHDES ENTPETEI^^UES PURES. 


Apres avoir plac4 I’inveraeur "A1 _ A2" dans la posi¬ 
tion ''Al" op4rer comme il est dit ci-dessus en notant tou- 
tefois que le microamperemetre de detection indique un cou- 
rant d'environ 7 mma, en absence de signal- Ge courant est 
induit dans le systfeme detecteur par 1'oscillateur local de 
battement. 

L’op4rateur a ensuite la possibility de regler la note 
de ryception en modifiant la fryquence de 1'oscillateur lo¬ 
cal au moyen du condensatevr variable dont le bouton de 
commande eat placy ?i droite de I'appareil. 

i-^our la ryception des ondes entretenues pures, il est 
possible d'obtenir une bande passante tr4s ytroite en utili- 
sant la position de syiectivity "Quartz". Il est yvident que 
la position de syiectivity "Quartz" ne peut etre employye 
que pour la ryception d'ymi.ssiona tres stables en raison 
meme de I'ytroitesse de la bande passante (100 cycles envi¬ 
ron'' . 


En raison de cette grande syiectivity il est absolument 
indispensable de ne pas chercber r< modifier la note de ry¬ 
ception par la manoeuvre du bloc d'accord H.P. qui doit etre 
dans tous les cas, regiy a sa position optimum (dyviation 
maximum du microamperemetre, mesurant Le courant dytecte, 
ou fermeture maximum du trefle cathodique). 

La modification de la note sera obtenue par la manoeu¬ 
vre du GOndensateur CV5 commandant la fryquence de 1'oscil¬ 
lateur de battement M-P. 
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5.01 


5.02 


5.03 


5.04 


INCIDENTS ET FONCT10NNEMENT 


Ge r^cepteur est pr^vu ooiir fonctionner sans autre en- 
tretien que celui de la verification periodique du bon fonc- 
tionnement des lampes- 


CAS m blAnVAiS FONCTION^MEMT. 

PAS DE RECEPTION . 

Me peut venir, en general, que d'une lampe en mauvais 
etat qui doit ^tre eiiminee par substitutions progressives 
avec des lampes dont on est assure du bon fonctionnement, ou 
de 1'absence de tension d'alimentation qu'il est possible 
de deceler au moyen de I'apparell de mesure du rdcepteur. 


RECEPTION EAIELE. 


Me peut provenir que de larapes defectueuaes ou de ca- 
racteriatiques differentes de eellea exigees aur ce r6cep- 
teur. 


La reception tr^a affaiblie peut aussi provenir d'une 
deterioration de > 'antenne de reception ou de la ligne qui 
relie le recepteur n celle-ci. 

Le tableau PL. 53 ^ donne, par ailleurs, lea valeurs dea 
tensions qui doivent normaleme-it etre mesurees aux diverses 
electrodes des lampes; cette mesure doit etre faite avec un 
appareil dont la resistance interne est au molns de 1.000 
ohms par volt- 


PARASITES ANORr.lAUX . 

Ddbrancher 1'antenne, si les parasites cessent, cher- 
Cher la cause d'induction de ces parasites aur I'aerien. 

Si les paraaltes persistent, verifier le bon contact 
des lampes dana leurs supports, puis changer lea larapes, car 
une lampe peut parailre fonctionner normalemcnt tout en pro- 
duisarit des parasites. 

Les autrea cas de mauvais fonctionnement du recepteur, 
d'ailleurs excessivement rares, peuvent etre mis en evidence 
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5.05 


5.06 


5.07 


par lea moyena uauels (raesurea d'iaolenient, mesures de re¬ 
sistance, mesures de capacity, etc...) en examinant le sche¬ 
ma g^n4ra]. 


REOLAGE ET REALIGNEMENT 


L'alignement du rdcepteur est soigne-jjsement r^alia^ en 
uaine, et, S moina que le r^ceptenr ne soit endommag^ acci- 
dentellement an coura d'un transport effectu^ dans dea con¬ 
ditions exoeptionnellement d^favorables, il n'y a pas lieu 
en principe, de retoucher an reglage d’un organs int^rieur. 

Les cas de d^r&glage aont d'ailleurs aaaez rarec, et 
11 faut ^viter d’attrjbuer toijfce anomalie conatat^e dans le 
fonctlonneraent du r^cepteui* et dont I’origlne n'est paa 
nettement Stabile, au d^r&glage de 1'alignenent. 

D’une fagon g^n^rale, il eat recomimand^ de ne paa tou¬ 
cher aux 4ldnients ajuatablea (aelfs et condensateurs'' aans 
etre absolument certain que le d^faut vieni: d'un mauvais 
alignement. 


Oependant, pour parer ?! toute Eventuality, quelques 
reglee essentiellea sont sommairement indiquEes ci-dessoua. 

Pour rEaliser un alignement correct, 11 est nEcesaaire 
de disposer a'un gEnErateur H.P. EtalonnE remplissant les 
conditions suivantes ; 

a") couvrir au minimum la gamme 40 Me - 75 Kc 
bi fournir une tension de sortie r^glable entre 1 micro¬ 
volt et 0,1 volt. 

c^ etre EtalonnE en frequence l/250Eme prEs- 

D'autre part, il est nEcessaire de disposer d’une an- 
tenne fjetive du type standard Radiodiffusion. 


ALIGNEMENT DE MMPLIPICATEUR K . F. 80 Kc. (PL 559) 

Reti rer le tube oscil]ateur 6AIT6 (4). Placer le commu- 
tateur de gammes en position 7, et celui de sEleetivitE en 
position quartz, le gain LI.P. etant au max. et le commuta- 
teur V.C.A. dans la position hors-circuit. 

Brancher le gEnErateur H.P. entre masse et grille 
trois de la larape 6BE6 (7). 
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Geci r^alis^, faire trfea lentement, osciller la fre¬ 
quence du g^nerateur autour de 80 Kc eu cherchant 1'Elonga¬ 
tion maximum du microampEremetre indicateur du courant dE- 
tectE. 

II y a lieu d'ajuater la tension de sortie du gEnEra- 
teur H.F. de fagon ?i ne jamais depaaser 25 microamperes de 
courant detectE- La frEquence optimum trouvEe par la ma¬ 
noeuvre ol-dessus correapondant exactement * la frEquence 
80 Ec. ft la prEcision du cristal pres, c'est-ft-dire trEs 
supErieure au milliEme. 

Ramener ensulte le commutateur sElectivitE dans la po¬ 
sition bande Etroite (0,8^ et rEgler les condensateurs ajus- 
tables des transformateura tIP T3 =* MF 80 C et T4 = MP 80 D 
iusqu'ft obtenir la dEviation maximum du microampEremetre. 

La commande des condensatenr;*. ajustables de ces transfor^ia- 
teurs est accessible d? la partie supErieure du blindage 
correspondant. Si le fonctionnement de 1'amplificateur M.F. 
80 Kc. est normal, la tension d'entrEe nEcessaire pour obte¬ 
nir un coijrant dEtectE de 10 microamperes est de I’ordre 
de ; 


3.500 microvolts sur la lampe 6BE6 {T'l 


5.0c ALI DU TRANSFORMATEUR T5 MF SOE DE V.C.A. 

Le gEnErateur H.F. Etant touJours calE sur 80 Kc comme 
indique au prEcEdent regler les condensateurs ajustables 
du transformateur T5 de maniEre ft obtenir la ferraeture maxi¬ 
mum de ]'oeil magique, indicateur d'accord. Pour cette opE- 
ration le niveau de sortie du gEnErateur H.F. doit etre 
ajuste de fagon ft Eviter la saturation qui se traduit par 
une plage importante de reglage des condensateurs d'accord. 

Un autre procEdE de reglage plus prEcis peut etre fait 
ft I'aide d'un voltmEtre ft lampes ft courant continu placE en 
dErivation de la rEsistance de detection VGA (R69'i. 


5.09 RFOLAGE LE LA FREQUEHCK DE L'QSCILIATEUR DE BATTEMENT MF (BF01 

Abaisser L'inveraeur A], A2 dans la position Al, et 
placer le oondenaateur GV5 au repEre zEro du panneau avant 
(milieu de course"1 ; 1'ampTificateur M.P. Etant toujours 
attaquE dans lea memes conditions. La frequence de batte- 
ment sera ensuite amenEe ft zEro en agissant sur le conden- 
sateur ajustable du transformateur T6 BFO-P. La conunande de 
celui-ci est placE ft ia partie supErieure du transforma¬ 
teur) . 
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En abaence de signal, 1'oacillateur de battement in- 
duit dans le circuit de detection, un courant de 7 10 mi- 

croarnperea. 


5-10 ALIGNEMENT 1^,?. 1,600 Kc. 

Connecter Is gen^rateur H.?. entre masse et stator du 
condensateur CV3 qui correspond ft la grille 3 de la lampe 
m^langeuse 6fiE6 (3"' 

i-aaaer sur la position, selectivity "quartz" et rspersr 
au generateur la frequence 1.600 K'c. 

Passer enauite sur bande etroite (0,8 Kc.'^ et regler 
lea condenaateura ajustablea dea tranaformateurs M.P. 

T1 = Bd? 1600A et T2 = fil? 1600B pour obtenir le maximum 
d'elongation du microamperemetre de detection. 

A titre indicatif la tension d'entree necesaaire pour 
obtenir i;n niveau de 25 microamperes doit etre de I'ardre 
de 130 microvolts environ. 


5.11 REGLAGE EE L'uSCILLATEUB H.P. 

L’echange de la lampe oacillatrice H.P. 6AU6 {4") peut 
amener un leger der^glage de I’etalonnage du recepteur sen¬ 
sible surtout & la partie du cadran correspondant aux fr^- 
quences les plus yiev^es de chaque sous-gararae. 

Pour y remydier, connecter le gynyrateur rygiy sur 
f,8 Me fi I’entrye du rycepteur par 1'intermydiaire de 1'an- 
tenne fictive. Placer le commutateur d'ondes sur la sous- 
,-amme 4 et 1'aiguille du cadran de lecture tres exactement 
sur 6,8 Me. 

Rfegler ensuite le trimmer CAl (PL. 5361 de fagon ^ ob- 
tenir la dyviation maximum du micraamDereraytre indicateur 
d'accord. 


5.12 ALIGME?.‘J;NT de L'AIgLIFICATEUR H.P . (PL. 53- et 53b 

Lea bobines de self inductance de 1'amplificateur H.F. 
aont designees par la lettre L auivie d'un numero d'ordre 
composy de 2 chiffrea. Le premier indique la sous-gamme ft 
laquelle se rapporte le boblnage considyry, le second desi- 
gne le circuit dans lequel est utilise la self inductance. 
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Les circuits sent nurn^rot^s de la fapon suivante : 

1. Circuit d'entree (anteune^ 

2. Circuit de liaison entre premiere et deuxieme lamps H.P. 

3- Circuit de liaison entre deuxi^me lampe H.P. et changeu- 
se de frequence. 

4. Circuit de 1'oacillateur H.P, local. 

A titre d'exemple, la bobine 23 eat utilia^e par la 
deuxieme soua-gamme dans le circuit M® 3 ■ 

Chaque bobine est munie d’une vis de r^glage permet- 
tant de regler la valeur de la self Inductance et d'un trim¬ 
mer permettant d'ajuster la capacity r^aiduelle. Lea trim¬ 
mers aont d^aignds par les lettres CA suivies d'un num^ro 
de 2 chiffres, le m^me code que celui employ^ pour les self 
a ^te utiLisd. 

L'alignement de la partie H.P. se fait aepar^ment pour 
chaque aoua-gamme. ;’ja m^thode employee consiste h : 

1. Rfegler la. frequence de 1'oscillateur H.P. local 

2. Aligner succesaivement tous les autres circuits sur 
1'oscil1ateur local H.P. 

Apr^s avoir remis en place la lampe oacillaTrice 6AU6 
(4^, on verifie que 1'aiguille principale du cadran indique 
bien, tr^s exactement, 0 quand le bloc des condensatears 
d'accord eat compl^tement ferme- 

Le commutateur de selectivity est plac^ sur la posi¬ 
tion "Bands moyenne", on branche enauite le gyn^rateur H.P. 
aur le stator du condensateur variable CV3 et on rfegle le 
gynyrateur H.P. sur la fryquence d'alignement "trimmer" de 
la soua-gamme considyrye. 

Lea fryquences d'alignement donnyes par le tableau ci- 
deasous aont repyryes en rouge sur le cadran de lecture des 
fryquences. 


Sous-gammes 

Ppyquence trimmer 

f^ryquence a 

1 

39,5 

24 

2 

23,5 

14,5 

3 

14,2 

8,8 

4 

8,7 

5,4 
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Soun-ganunes 


Pr^quence trimmGr 


Frequence self 


5.13 


5 

5,4 

3,5 

6 

3,6 

2,3 

7 

2,65 

1,7 


IL EST TRES lilPORTA'lT DE NOTER QUE LA FREQUENCE DE 
L’OSGIL-JVTEUR LOCAL EST, rOUR TOUTES LES SOUS-IAMMES, 
SLTPERIEURE DE 1.600 Kc A LA FREQUENCE DE L’OMDE INCIDENTE. 

En supDoaant que 1'on op^re sur la sous-ganmir- 1, la 
frequence du g^n^rateur H.F. sera rfegl^e aur 39,5 Mo. 

On place 1'aiguille du cadran du rdcepteur sur le re- 
pfere qui correspond h 39,5 et on rfegle le trimmer de 
i'oscillateur local CA14, de faqon P obtenir un maximum ^ 
I’indicateur d'accord, 

II faut bien veiller ?i ne pas r^gler i 'oscillateur lo- 
ca] sur une frequence correspondant h la frequence image. 
?our cela on v^rifiera, en modifiant la frequence du glnd- 
rateur H.F. que 1'on trouve bien un deuxifeme reglage ^ 39,5 
+ 2x la frequence ft'.F., aoit 39,5 ^ 3t200 -= 42,700 ^c 
non 39.5 - 3,20 j - 36,300. 

On passe ensuite 1'autre extr^mit^ de la sous-gamme 
1 en rfeglant le g^nerateur H.F. sur la frequence "self" soit 
2A Me. 


On place I'aiguille du cadran du r^cepteur sur le repe- 
re correspondant et I'on regie la vis sup^rieure de la self 
L14 de fagon P. obtenir un maximum ft I'indicateur d'accord. 

II convient de verifier ensuite que le reglage n'a pas 
effectud de fagon ft obtenir la frequence image {on doit 
trouver un deuxifeme reglage ft 24 ^ 3,200 = 27 , 2001 . 

Ceci fait, on revient ft la frequence 39,5 Mo et I'on 
reajuste, s'il y a lieu, le trimmer CA14 comme indique plus 
haut, on pent ensuite verifier 24 Mo et ainsi de suite. Le 
reglage de 1'osclliateur local eat alors termini en ce qui 
coneerne la sous-gamme 1. 


Pour aligner les circuits H.F. sur 1'oscillateur local 
on branche le g^n^rateur H.F. sur le stator du condensateur 
variable CV2 (PL. 53 "i . 

La frequence du g4nerateur est r^gl^e sur 39,5 Me et 
1'aiguille du cadran du recepteur est plac^e sur la position 
correapondante. Un regie le trimmer CA13 pour obtenir in 
maximum ft I'indicateur d'accord. 
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5.14 


On paase ensuite A 24 Mg et I’on a juste la vis de la 
self L15- 

On revient alora a 39,5 Me puis 24 Me et ainsi de 
suite jusqu '*1 ce que 1’accord soit parfait. On passe ensuite 
& I'^tage amplificateur precedent; Le g^n^rateur est branche 
sur le stator du condensateur variable CVl, et on a juste 'i 
59,5 Me ]e trim! er, GAl2 et h 24 Me la self L12. 


Pour terminer, le generateur est raccorc4 ] 'entr4e du 
recepteur par 1'intermediaire de 1'antenne fictive standard; 
le condensateur "appoint d’antenne" est p]ac4 au milie’j de 
sa course (graduation z4ro). On op^re comme precedemment ^ 
3*^,5 Me on a juste le trimmer OAli, A 24 Me, on a juste ia 
self Lll. 

Le realignement de la sous-gamme 1 eat alors termini. 

Po r tous ces r^glages, il est evidemment n4ceaaalre d'ajus- 
ter le niveau de sortie du gdnerateur H.P. de fagon S obte- 
nir un courant de detection inf4rieur A 25 microamperes. 

Sans cette precaution, en raison de la saturation possible 
de 1’amplificateur M.F., on observerait une plage importante 
de r^glage, ce qui ne permettrait pas de rdaliser un aligne- 
ment rigoureux. 

i^ar ailleurs, cornme il est tree rare que les divers 
circuits H.P. soient fortement der^gies, on peut simplifier 
la metbode Indiqude ci-dessus. 

-jorsque le calage de 1'oscillateur local a etd realise 
on peut r^gler tous lea circuits H.P. en une seule fois et 
non par etages successifs- ?our cela on branche le genern- 
teur H.P. directement A 1'entree du recepteur (avec 1'an¬ 
tenne fictive'I. A 39,5 Me, on aglt sur les trimmers CAll - 
aAl2 - CA13, h 24 Me., sur les aslfa Lll - L12 - L13 pour 
obtenir ie maximum h I'indicateur d'accord. 

~j3 sous-gamme 1 4tant ainai regime, on agit de m§me 
avec lea autrea soua-gamnea. 

KK?.'AR0UE. - A titre de verification, on peut a'assurer 
que pour le milieu de la aoua-gamme consideree, on retrouve 
les memes reglages qu'aux extrimites (point trimmer et 
point self>. 


-'ar exemple, pour la soas-gamine 2 on verifiera h 19,5Mc 
que la retouche des trimmer GA21 - GA22 - CA23 ne modlfie 
pas sensiblement la deviation de I'indicateur d'accord- 


. 2A - 




Au caa ou I'on gagnerait beaucoup en sensibility en 
modifiant, dans le MEIffi SENS la valenr de capacity dea 
3 trimmers, et SEULEIENT DANS GE GAS, il y aurait lieu de 
modifier la valeur du padding 0.1G2. 

Gette yventuality constitue une anomalie qui ne doit 
se rencontrer que d’une faqon tout h fait exceptionnelle, 
correspondant presque toujours A une dytyrioration mycani- 
que du padding. 

Le achyma radioyiectrique PL. indique poi r chaque 

sous-gamme la valeur theoriqiie du padding correspondant. Le 
plus simple eat yvidenment de changer le padding defectueux. 
Au cas oCl I'on ne disposerait paa d'un condensateur padding 
rigoureusement ytalonne, la methode suivante permet, par 
tatonnements succeasifa, de dytermlner tree exactement la 
valeur de capacite A donner au padding. Si, pour le milieu 
d'une des sous-gammes, on gagne en augmentant la capacity 
dc. 3 trimmers H.P., il y a lieu d'augmenter la valeur du 
padding. Dans le cas contraire, il faut evidemment la dimi- 
nuer. 


Par ailleurs, si pour une soua-gamme quelconque, on est 
conduit & modifier la valeur d'un padding, i] est nycessaire 
de retoucher au r^glage des 2 extrymitys de la soua-gamme 

comme il a dty dit plus haut. 
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RECEPTEUR 76-1680 MA. PIECES DETACHEES 


RES I STANCES 


1 R^f^r‘«nce du 

1 schi^ira : R 


gnntifln en Otvns 

Dlsfiioaiion 
nn w^lt 

R^f^rence 
Faurnisseur 

Fournifiseurs 

i 

i-15-d3-a4-b5- 

ae 

22 

Cihtrs 

+ 10 4 


1 

A.3.T. 

Vitrohm 

34-45-80 

47 

ohms 

t 10 4 


1 

- 

- 

jn.3i-42 

120 

- 

- 


1 

- 

— 

5- &— 33—3ij — 4G-tJ-i 

220 

- 

- 


1 ! 

- 

— 


330 

- 

- 


1 

- 


18-71-77 

470 

- 

- 


1 

- 

— 

5& 

SCO 

- 

- 

100 

bcbinde 

85/25 

S^ta 

32 

680 

nhira 

1 10 4 


1 

A.8.T. 

VItrohm 

57 

680 

- 

- 


2 

B.B.T, 

- 

14 

1200 

- 

— 


1 

A.3.T. 


SB 

1500 

- 

- 

100 

bcbin^e 

85/25 

t a 

SI 

2200 

- 

- 


I 

A.B.T. 

Vitrobm 

60 

2200 

- 

- 

10 

bobintfe 

10/50 

Sdta 

17-lfe-23-24- 

27-29-3G-43- 

47-64-78-79 

4700 




1 

A.a.T. 

V i trohm 

0-11-62 

10000 

- 

- 


1 

- 

- 

37-38 

33000 

- 

- 


1 

- 


13-16-25-26- 

2B-48-50-52- 

53-66-73- 

47000 




1 



10-44-54 

470U0 

- 

- 


2 

3. B. T. 

- 

70 

68000 

- 

- 


2 

- 

— 

63 

1 

70000 

- 

114 


1 


Daeo 

8-22 

100000 

- 

1 10 4 


1 

A.D.T. 

Vitrohm 

65 ^ 

220000 

- 

- 


1 

- 

- 


- 1 - 




















R^f^r«nc« du 
schema : R 

n^4 Ignat idrt An Ohna 

OIss iOBIi on 
en Matt 

f ^ r anca 

Fau fnissflu r 

Feufnisseurs 

3-4&-5o-0fa-74 

470OUO ohms ^ 10 <6 

1 

A.B.l. 

Vi trohtn 

39 

GbUOOU nhjTs 10 *5 

1 

- 

- 

4U-75-76 

1 i ICJ ^ 

1 

- 

- 

:i_4-?-41-47-67 

72-&3 

3,3 >U. *_ 10 -Vi 

1 

- 

- 

61 

t 

3.3 

1 


Daco 


POTEHTIOMETRES 


R4f^rnnr>' du 

ach^ma . P 

O^a1 gnat Ion 
valaur an ohna 

R^^4rence du Fournissaur 

Fou rnlaseura 

1-3-0 

2.500 ohns 

bob Inti lo(^. 2 w. JB-25-21 

Allen- 
Brad'. ey 

4 

lO.OOu ohms 

bobln^ llntialre 2 w. 
^tarehe sortie sur perles 
He verrp 

Var 1 nhtr 

a 

500.COG ohms 

Graphite lotf- dtanehe 
sortie stjr per''es He 
verre 

- 


CONDEHSATEURS FIXES 


R4f^rance du 

sch^MB : C 

1g na t Ion 
Valflur Bn pi. 

Tans j on 
de scrvica 

■■ 

R^ffranca 

Fournisaaur 

Fourn i eaaura 

27-02-112-113 

131-122 

4,7 pf. 

250 

C^r. 

4,7 E. 

Philips 

15 

6 pf 

250 

- 

SCT. 11 

Seem 

' 39-40-59-06- 
108-132-133 

10 pf. 

250 

- 

10 E. 

Philips 

lOa-110-114- 

123-131 

22 pf 

250 

- 

23 E 

- 

49-111 

33 pf 

250 

- 

SCT. 11 

Scerr 


2 































i:i.-43-7s»-<ai 

^1-24-34-37 

il7-i2C 

22-23-35-30- 

51- G4-G5-d2- 
d3-69-&0 

£>4 

2b 

iU7 

Alb-127 
106 

52- 65-06-05- 

ay-£<i 

6b-6&-ll&-l2e 

iOO 

104 

103 

53- 54 
101-102 


47 pf 


6b pf 


lUti p f 

iOO pf 
15u p f 

200 p f 
22o p r 
250 pf 
3U0 p" + 3 
330 pf 
366 pf - 3 

400 pf 
470 pf 
o p f ♦ 3 
645 pf • 3 

026 r f i 3 
LOOO pf * 1 
laoo pf t 3 


2_3_4_Cj_ii_0- 
11-12-14-17- 
ia-l&-20-26- 
29-30-32-41- 
48-57-62-92-95, 
120-129-130 6000 pf 

44 lO.OOO pf 


10-28-31-33- 

38-42-45-40- 

47-55-5P-Se- 

60-67-71-72- 

73-78-80-87- 

9a 5G.UOO pf 

75-76-77 8 HP 

6-50-70-74 25 MP 


- 

j.0o E 

r.. Grat 

K' i 

Cdr. 

Jiao A 

Mica 

N® 2 

Cdr. 

22u a:<1 

M.Grat 

K" ^ 

Mica 

N* 1 

C^r. 

330 A 

M i OR 

1 

H.Grat 

N" i 

C<Sr. 

SCT. 4 

K i ca 

S’ 1 

y 1 ca 

K* 1 

- 

N® 1 

M.Grat 

1 

Mica 

1 

Ce r. 

CTH.422 w. 

Cdr. 

CTH.422 w. 

Papier 

Car atror 


Philips 
Phi1Ips 

Radiohm 
Philips 

Rad 1 ohm 
Philips 
Rad i nhir 

Philips 
Radiohw 

Rad i ohiT 
Scom 
•lad iohin 


Scorn 

Scorn 


Radiotech- 
nique 


3a feo- 
Tr^vou'^ 


A1 rf^rie 


Micro 















BLOC de CONDENSATEURS ETANCHE 


F-‘- -..1—^ 

1 R^f^ranca du 

1 schema : C 

DAsI gnation 
Valaur an pf. 

Tension 
de service 

Fid ture 

ft#'^rerce 

Fou rn1aaeur 

1 

Fournisseura j 

IOC 

20.000 

250 

Papier 


A.M.F. j 

90 

30.000 

250 

- 


i' 

28 

0.1 w 

250 

- 


i 

97 

0,5 MP 

25u 

- 


- 

96 

1 

2 MF 

1 

250 

- 


1 


CONOENSATEUR VARIABLE 


Reference du 
SchAna ; CV 

DesIgnat Ion 

RAtercnca 

Fourn1aaour 

Faurnlaaeura 

App^. antenne 

22 pf. k air 

JVL. 20 

Ardr. a 

i-2 

2 X ijo pf. 2 cases A air 

CF. 670 A. 

- 

1 

3-4 

2 X 130 pf, 2 cases A air 

CP. 91a A. 

- 

5 

o6 p f. a 1 r 

JVL 50 

- 


CONDENSATEUR AJUSTABLE 



R^f^rnncA 

; C A 


O^signation 


l^_24-44-i>4- 

04-74 


11-12-13-21-22 

23..31-32-33-41 

42-43-51-52-53 

61-62-63-71-72 

-73 

2-3-4-ij- 


6-7-9-10-75-70 

77 


io pf. a air 


22 pf. 5 air 


25 p f. k air 


3/30 pf. - al r 
4/21 pf. cdrairlqiie 

15/45 pf. cdranlque 


. R^f4renc0 

j FOurriasaur 


BAL. 10 sans 
b1 oca 


BAL. 2 (j sans 
brocade 


3/30 

116 N - 4/21 

Ceramalter 
2ieN - 15/45 


Fournisseurs 


Apdna 


A.C.R.M 


Philips 

M.C.S. 


M.C.B. 






























FUSI eiES 


n 

R^fJr«rce du 
schema : F 

UdsignatIon 

R4 fArenco 

FournIsscur 

Fourn1naeu rs 

1 - a 

Kusibles 3,2 amperes 

Si* Pie blanehe 

Gardy 

3 

Lampe 6v,3 - 0,3 Amp. 4 vis 


Mazda 


GALETTES DE COHHUTATEUR 


R^f^rooce du 
schAflia ; G 

Obsignation 

RbfFrance 

Fournissaur 

Fou rnissau rs 

14 8 

Gararne haute frequence 

1820/1/14 

A.M.E. 

1 g 4 10 

OseSllaLeup de lep changement 
de frequence 

1820/1/12 

- 

11-ia 

Oscillateur de ler rhangeirent 
de frequence 

1820/1/14 

- 

15 4 19 

SelectJvile "loyenne frequence 

1820/2/10 

- 

13 et 14 

Commutateur 2 circuits 6 posi¬ 
tions 

P12 6N 52/82 

Kod^-Stucky 

20 et 21 

CommutatGur 2 - 3 - 

P12 3N 

- 


JACKS 


Rbfbrenca du 
schbffia ; J 

Dbslgnat ion 

UbfJrance 
fourn1ssaur 

Fourn1sseurs 

1-2-4 

Jack a coupiire Isolemert plex. 

C.920 B 

A.M.E, 

3 

Jack 4 coupure Isolftment 

- 5 - 

C.92^ fi 






































L A M P E S 


fi^f^rence du 

O^signatIon 

FournIssaurs 

( I J 

PM 07 on € A M 6 EF91 

Radio r^ldvjslnn 


6 3 A 6 

- 

13] i7) 

e E E 6 

- 

(4){6) liiJl 

e A U 6 

- 

(9) 

6 A T 6 

- 

< lU J 

GALS 

- 

ClI) 

6 A Q S 

- 

( 14] 

GALS 

- 

US] 

b A F 7 

Ci<» des Lawpea 

< IG ] 

0 3 2 

Hadlo ?616vifiion 

(17J JltJi 

s y 3 GB. 

C5^ ries LajRpes 

ItiC. 1-2-3-4- 

G,3 Volts - u, 1 Ar.p6rp a vis 



C U A R T Z 


schema : Q 

Odsignat ion 

^renca 

Fournlasnur 

KOurn1sseura 

1 

fiuartz fiO kilocycles 

A.M.S 

L.P.E. 


Quartz l.GdO kilccyclps 

E- 5 

- 


SELFS OE FILTRAGE 


RdMronce du 
scH^ima : SF 

04s ignatJon 

Rdf4rcnc« 

'ourn issaur 

FournIssaurs 

1-2 

Self de f 1 1 tra(Se 

1 

- 6 - 

UOtj 

A.M. F. 




























TRANSFORMATEUfiS 


du 

schi>(«a : r 

D^s 1 ijnaf 1 cn 

Rdfdr«nca 

Fournlastfur 

Fournissaurs 

1 

fransfo. moyenne fr^Q. i.dOOKc 

1600a 34-22 

A. M. E. 

tL 

- 1. oooi:- 

16008 24-22 

- 

3 

- - 8UKp 

aOC 34-20 

- 

4 

80KO 

80U 34-20 

- 

S 

aOKe 

tJOE 34-20 

- 

G 

- Osoi 1 latPur (in natte- 




men t 

DPO-P 34-24 


7 

- 'le sor*, if? 

3.006 

- 

8 

d'al 1 mentat Ion 

:.0l3 

- 


PIECES DETACHEES DIVERSES 


Obsignation 

Rbfbrence du 

F ourniss^ur 

Faurnisseurs 

Bornes aTit*>nne 

o66-i7 IE 

Rl be t-Des,1 a rd i ns 

Bouton fl^jche 

P.M. 

A.M. E. 

Bouton manette 

c.sia 

- 

D^rrultiplioateur 

1.. 460 

* 

Enc 1 iquotasje 7 positions 

Avlation 

- 

Enollqueta^e 4 positions 

- 

- 

Klche Octal unic 

364/26 et 564/27 

Ribet Desjardins 

Haul parlour aimani nermanent 

90 A0‘I sans transf. 

Ve ga 

Inverseur Unipolairr 

1400 BBA 

SeciTtfc 

Jnverseur trlpolalre 

1415 BBA 

- 

M1 croampferemfet r^ C' a lOO 

30 Kfc 1 

P^kly 

tiedresseur oxym^tal 

MS 

Westlnghouse 

Support octal steatite 

Oetome t a1 

WestInghouse 

Support Octal trolitui 

type 13.333 

M^tox 

Support lanpe miniature 

M1 e a I e X 

Radio vision 

Kmbase de blindage pour lampe 



r iniature 


Mdtallo 

Blindage pour 1ampe miniature 

15/35 

- < 

_ _ _ 

15/45 

- 


15 /ss 

- 

Support de lampe cadran 

710 



7 





















RECEPTEUR A.M.E. TYPE 7G-16S0 

de 1,75 h 40 Mecjacycles 



A M E. - 54, RUE DU THEATRE. PARIS XV« - SUFfren 72-74 










RECEPTEUR A.M.E TYPE 7G 1.680MA 

Vue de dessous du bloc HF 


C1i7 
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BBW 


——,0 000 /O J 

Gfl _I LSA3S TcAA3 _ JcAi3 /C*e3 /CAT.l / 


taee] 

J3)i 


Qcu 





. G fo 


^2 U l__ 

-, 


C/J-? 


CAT4 



CA34t 


© 


cioi\ l c>a2 


5 

s s 

V li 


xcru 


Ldo^ ] ( L54 


lew 


SMJ 


L€43, ) \LT^ 


^0 42 
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AME 54 rue do Theatre PARIS 15t 
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RECEPTEUR AME _ TYPE 7G 1.680MA 



































A.M.E . 54 rue du Th^Lre.PARIS 15 = 


Pl.538> 


RECEPTEUR.A.M.E.Type 7G_1.680_M.A 

TABLEAU des TENSIONS 

LES SUPPORTS DE LAMPES SONT VU5 COTE CABLAGE 

Lest ^«nS 40 ii« prifiM per rdpporl’ a la inefiSa du o'*) 

Hauhz ^ansioti jven k* ^avisioii apras filVna^c BSto^ 


PM07ou6AM6Cl) 


6 BA6 c 2) 


6BE6 (3) 


FILT6''a^ 


4 


FILT6”3' 


riLS (HAose ) 3/^ qNs PLa9uc(£''Ifii-t^as&c) 3 


CATH.(1/0 2(0 
GMII-LjC 1(1 .J1\p 


■(V8)2 


3^^''°^N^BPLAS«Efiao’fclL'.(’HASSE) 3y^ 

10 o)eECRANCSO'|cATH/l''a) 210 01 


CCAAPrie.-) 


0 / 

^ »CATH.(l B) aRlt.t.C 




0J6ECBAH(W) 

^yGRtLLt 3(0'') 


6AU6 (4) 

rii-T er3^ 


GBA6 <5^ 


ril.T6’B 


6AU6 (6) 


FiLT(MAafi«) riLT(MASSB) 


PLAQuc{ia^)|rii.TfMA9&c ) FLAflUe (^o"') 


SuPPf(fio'';2|o oj€ECItAll(oo*JBUPPr(2’) 2 fO oj6ECRAh(ie«^J SUPP?(A0''j2(0 o je CCRAH^^e'*) 


grille 1(0*) 1 


oy \o 

>^ca*tm(o*) grille 1 ( 0 *) 


<y . Vo 

/7CATH.(2''j GRILLE l(o*) l\ 


oy 

^7 CATH.CO*) 


6BE6(7) 


6 BAG (8) 


riL*^ €''3 


w fa Aj 


FiL::G*3' 


IL*T(MAtet)3/o^S.BPLA9UE(2«ajriL‘t(P\A&5E ) 3 

/O 0\ 1 / 


;ATM.(A^*) 2|o 
iRlLLCl(0*') Vx 


o)«EC«ANfarfisuPP*(i''^ 2 [o 

^GRILLE 3(0*) GRILLE l(0'') 1\ 


GATG<9> 


VSFL AGUE (ISA") FILT (ma«&E) O '^5 ANODE Z 

o\ ^ ' yo ov 

O^SECRANCbo'] CATH.(1,2'') 2|o OjGANODEI 

5^CATH.(1'') GRILLE1(0M ^ ^PLA9UE(a 


6AL5<10) 

riLT6/3^^ 


6A05 (11) 


6AU6(12) 


FIUTe’3 


•a Ai 


riLTG*a*^ 


FlLT(inAGSE) ^/o 

AHODE2(0''Jt2|O 




CATM.l(0''a35*)1 


'^^CATH-2(o'') fil'^(ma&sa) ° 

Oj6 CATH.(lO*) 2rO 

oy \p 

/ 7 AN 0 DE ifo^'J GRILLE l(o*) 1 _ 


^^PLASUECate*) FILT(HAGSE) ^ 
OIG ECRAM(2lo'J bUPiCfRASSi^j Q 

o y Vo 

^7 GRILLE l(0”) iV 


^PLA«Ut{20") 

OlG ECBAWfeB^'i 

oy 

/^7catm.Co'') 


GBAG(13^ 

FIL? G* 


GAL5M4) 

FlL.TG'^a^ 


IL*!(HAM£) a/^0‘%5»PLAguE(l60*) FILTLMASSE) 3 /^'‘o^C*'TH2(o'') 

/o o\^ /O o\ 

UPP'(2”) 2/0 Oji,ECRAll(eo*) AnOQE2(o*] 210 oIg 

\o 0 / \ o oy 

nii.LB(a*J 1 ^ yrakiH-iz'') CATH.ifiyi<s-)i\^^^A«oDE 1(0*) 


A30DE 1 (O*) 


OB2(16) 


5Y3C17) 


6AF7C15) 

, . * tcaAH (»Ae») 

SRILLE (©•) O^fapLAQUe 1 

Pl.AQUe2('t*}Yo 

riUT (MA&SE )Z,\° 7 

HASSE 1 (V. &) 


5Y3C18) 


p PLAQUE 7^ O ^^PLAgUE(2G 

oj© ^(o Q oV 

^ Vo" ^^ 0 / FlLT(28o*=) z\o Oy/aFILTfead 

PLAQUE (O*) lx. 7 c AT H-(108*) O 


PLAQUE (2«ai''^Jl^^o^^PLAQUE(24^) PLAQUE(26/*|-y^OPLAQUEfeSo-^) 

j(o Q ^ T O 

«L»(Z8o*=) zVo oy*FiL'tCzao’^J Fttr.(itso*») z\o OybFttT(Z80i) 











Ateuers de Mont/^es Electriques 

54 rue du Theatre 54 


o o 
rc i 


1 22 
Z 2,2n/v 

B ^70.00C 

4 ' 

5 

6 llQ.aOO 

7 [ 

d ItOO.OOO 
9 

1C I 47000 ! 
11 
12 

13 
>4 
1C 

16 147.000 

17 

16 

19 

20 
21 

2Xlioo.acic 
li 

24 

25 

241 47000 
It 

281 47 eoo 
29 

30. 

yz 0 
bao 

220 

47 

220 
4.700 

57 B3 000 
96 5500 
93 bSOOO 

40 iha 

41 2.2H4 

42 1Z0 

43 4.100 

44 2i 47000 

45 47 

46 220 

47 4.700 

4e 47.000 


PARIS 


XV? 


© 

0 

© 




bn 


jsF2| © 

it^sl 

® © Lll - 

000 I™ 

0@ © 


Valeurs des Resistances et des CondensaLeurs 


Voiear 

CJiOhrrn 


491410000 

50 

51 

51 


47600 


56!470000 


100001 1 


6Sit2o.oee 



691470000 

70 

71 





C Valzur 


loc { 
6800 
66OC 

6600 

6600 

ZSff 

too 

6600 

6800 

Saoco 

4800 

6600 

47 

6600 



IS Nej. 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 


100 
6 800 
6-800 
6600 
6800 
100 
too 
20O 
100 
2S0 
6800 
4,7 


28 SOOOO 

29 6600 

30 6600 

31 50.000 

32 6 600 

6S saooo 

34 loo 

35 200 

36 200 

37 too 

38 St000 

39 10 

40 10 

41 6 S 00 

42 50 000 

43 47 

44 10600 

45 SO too 

46 50 000 

47 Boooo 

46 6600 


Cc 2SO 
06 250 
Ob 250 

cezso 
cezso 
c so 

C«250 
c«e6o 
Ce250 
P 250 
C«250 

or 250 

Ot 2S0 
Ctf 250 
CC 250 
Ql 260 
Cb 250 
Gr 250 
C* 260 

Ce tso 

114 250 
Kfi 2C0 
M 200 
H4 2SQ 
H6 250 

or 150 
ot 250 

P 250 

c« zso 

a 250 
P 250 
Q; 250 
P ISO 
H4250 
h6250 
n<«250 
h4250 
P 250 
Ce 250 
Ci. 250 
C« ISO 

P, 250 
CeZSO 

CO 250 
P 250 
P 250 
P,2S0 
ce 250 


L, Vqieur 


49 93 

50 25t»f 

51 200 

52 400 

53 +11^975 

54 11%975| 

55 SO 000! 

56 So000 

67 6800 

58 So 000 

SO to 

60 SQOOO 

61 100 
62 6 600 

69 400 

64 200 

66 200 
66 400 

67 SOOOO 

68 470 

€9 470 

70 2Srf 

71 SO.OOO 

72 91-000 
76 50000 

74 2Str\ 

75 8M 

76 erf 

77 91'f 

78 50.000 

79 <.7 

60 Soooo 
81 47 


Tens 

3erv 


i 


C T«ni»ori 

Voleur CA Voieur 


62 
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